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FIGURE 5-4, BAILS 


ORIGINAL 5.5 


2718 


131737 —@ 
so Be Gesis2 
von ee 
a 160434 ‘ 
f A 
= i, 
1 @) ce H 158556 
H | 
160434 | | 
| \ 
i \ 
i (t- 84575 | 
-| 1 
| 
| 
Z i 
i H 1 
2669 H 158831 
112626 { i 
AY 1 1 
1 1 
) I 
ee Soo 
a = 4 ase 
ae ‘4 = 
a S>4 (REF. 158820 
L : SEE FIG. 5-6) 


110; 

151152 | 
e~ ‘ all 

ad | y 158830 


(REF. 158821 —~ 
SEE FIG. 5-6) 


FIGURE 5-5. 9 ECCENTRIC SHAFTS 


ORIGINAL 


271B 


Gstese 


(REF. 158822 
SEE FIG, 5: 
sae 


FIGURE 5-6. FRONT PLATE AND MAIN CASTING 
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FIGURE 5-10, STORING CONTACT BLOCK 
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